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Stück 

Benennung 

ßauelemente- 

aufdruck 

elektrischer 

Nennwert 

1 

Anleitungsheft 2 



1 

Bedienteil 1 



1 

Unterteil B 



1 

Abdeckhaube 



4 

Verbindungselement 



28 

Steckfeder 



1 

Halterung P 



1 

Halterung S 



2 

Drehknopf 



2 

Montageeinheit für LED 



4 

Zyl incierblechschraube B 2,9 x 9,5 



4 

Linsensenkschraube BM 3 x 10 



4 

Sechskantmutter M3 



4 

Scheibe 3,2 



1 

Modul A6 (Meßmodul) 

A6 


1 

Diodehbuchse 



1 

LautSprecherbuchse 



1 

Schalter, 4 Anschlußdrahte. (Aus~Schalter) 



1 

Schalter, 6 Anschlußdrahte (Wechsler) 



1 

Meßwerk 



1 

LED vormontiert VQA 13-1 



1 

LED vormontiert VQA 23 



1 

Potentiometer vormontiert 100 



1 

Potentiometer vormontiert 10 kß. 



1 

Schichtwiderstand 

12R 

12 XI 

1 

Schichtwiderstand 

2K2 

2,2 kXl 

1 

Schichtwiderstand 

4K7 

4,7 kXl 

1 

Schichtwiderstand 

2M4 

2,4 MXi 

1 

KT-Kondensator 

47 n 

47 nF/160 V 

1 

Diode SAY 20 



2 

Kontakt 









